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このガイドでは、操作の基本をご案内しています。 
ご使用の前に、取扱説明書の 

A r 安を上のごま意」を必ずお読みのうえ、 
正しく安全にお使いください。 


ルームエアコン (家庭 用) 

室内ユニット品番/室外ユニット品番 

CS - X 220 C CU - X 220 C 
CS -220 CXR CU -220 CXR 
CS -220 CX CU -220 CX 
CS - HX 220 C CU - HX 220 C 
CS - RX 2 已 0 C 2 CU - RX 2 已〇仁2 

他 他 


ボタンひと巧し、快適おまかせ運拓! 
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〇 

0 [もど句[ずすむ1 で「年」を 


© 


合わせ、[予約 I を巧す 

♦西暦の下2巧を合わず。 

(例： 2010年は、 10) 

旧」•旧」•「時刻」をそれぞれ、 

の要領で合わす 

♦時刻は、24時間表おで合わず。 
(例：午後2時30分は、14: 30) 
(例：夜の12励ん0 : 00) 



季節に合わせて、運転の種類を自動で調節。 
同時に 、 「nanoe (ナノイー)」び肌のうるおい 
と髪のまとまり感を保ち、お部屋も除菌** • 
脱臭します。 


快適おまかせ 


快適おまかせ運転を 
正しく動作させるために！ 

曰時を合わせる 

ご使用前に必ず、乾電池(付属品)を 
入れ、年•月•曰-時刻を合わせる。 


を房！ 

ち,窗 n 巧居 

風よけ/風あ' 
し、るとこ 
サーチ 

C 

空青/臟 

1風量1 

天井/足元 

.1 風向上下 1 

:いヮフル 1. 

::|風向ちも1 ; 

轉於ぅじ1 

1瓶じ©1 

1 切タパ- 1 

_ J 入タィマ-] 

1 1ちどる12 1すすむ1 1 

! 1取;肖13 1子の1 j 

、■〇-で1〇ド"了 

$な化か 月枯化 日時 J - - - 


開ける 


♦本書の (00 ページ）は、使いこなしガイド(取扱説明書)の参照ページです。 
※除菌効果はに已ぺージ） 
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1りるとこサ-チ1- 

圍つ广 
体感し ■ 

•で 

屈量自動 

上下自動 

ちを自動 

おそうじ BUM 

S 月 S 曰 

|| し!: 30 


= お買い上げ時には、 
曰当たり具合の変 
化を検知して温度 
を自動調節ずる 
「エコナビ」、設定し 
た体感温度になる 
よラ風向-風量を 


HU [pi 






































































































































お巧みで運お-調節をしたいとをは ••• 


■運転する 


を房•除湿切換•暖房 


:®: 


1 

ザが 



mm 


※参除湿 
•冷房除湿 
♦衣類乾燥 


※機種により、除湿とマイルド除湿の切り換え 



-ナノイー 



停止中に 

伊ノィ ー I 

を巧すと、 

単独で運転できまず。 

肌のラるおいやお部屋のにおいび 
気になるときにおずずめしまず。 




じコナ。氏/千 

I いるとこサ- チ' 一 

國關り广 

体感 

腿自 ID 上下識 : ggiS 


お 

对 - 


おそうじ面画 


S 月 S 曰 

r - i：zio 


冷お 
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快適おまかせ 


温度 


停止 


GCO 


をコナビ I ノイ_| 


I 蜘らせ][ぁ仰み©] 

Panasonic 

エア！]ン 


■止めるとさ- 

U モコン表示部 

i . 白 ii k 

ir.T— II ■ 


- お買い上げ時には、;令房 
などと同時に運転するよ 
ラに設定されています。 


空清/換気 


停止後、ミちれに応じて、フイルター 
などのおそうじ運転が始まります。 



わそうじ面脚 

S 月 5 b 


冷お 


ii 


願 


風よけ/風あて 






停止中に 


墅青/臟 


U モコン表示部 

I'm ■ ■ ..'.3Z. tAi ■' 

•H* I—Bii .1 




を巧すと、 

単独で運転でさまず。 

騒音で窓を開けられないとさなどに 
おずずめしまず。 

♦巧すたびに 

空清 一 換気一空’青•換気 1 


しぞ每 


酉 


資臟 


風量かヮスレ I 


:;.天井/足元;: 


!租 向上下 i 撤向左句 j 


P おそうじをそうじ ©I 


画タイマ ]1 I 入タイマ] 


I ちどる I 2 I すすむ I 


0 X ミ肖 j 3〔モ約 


«款結，益をゴ 



面な.面富ホ i 円節オス お買い上げ時には、人の居場所や部屋の間取りに合わせて 
風 I J m まを pj □刷 9 ぷ 効果的な空調飾う「いるとこサ-チ」び設定されていまず。 


人の居場所に 
関係な<調節 
(ま巧温度調節) 


に、るにサ-チ I 設定時の風の動き 

最初は人のいる場所に向けて 


人の居場所 
などに合わせて 
自動調節 
(付感温度調節) 



人びいる周りび十分;令えた5 ( 暖まつた 5) 
.、天井シャワー気流 



(床暖ぽかぽか気流） 


風よけ/風あて 


し殺 


を押ずたびに 


[いるとこかチ] 

面 


回るとこサ-チ幡よけ] 


上下輔左も關 


厄るとこサ-チ I 圆あて] 


始めから風を感じたく 
ないとさ 

ずっと風を感じたい 
とさ 設定した体感温 

いるとこサーチ：取消度になるよつに 
室内温度調節変更 


冷房 

眨 

お 


空調しまず。 


回罰:こサ-巧 


天井/足元' で^， 

画向上下〕 心 

「風向自動」と已段階の 
上下風向び選べまず。 


> は風を天井に向け、冷風を体に直 

接当てません。（天井シャワー気流） 

\ は風を床に向け、温風を足元から 

届けます。（床暖ぽかぽか気流） 


恼向左も I 


「左ち自動」と7段階の 
左ち風向び選べまず。 


左も了自動 一 一 ^ 777 ^ 一 

I ん 

/iwii 卜 勝/ 1\卜祕\卜 i /\\ i \\ 


風量 


|<|| 


lilllll 


r 風量自動」「風量静」と 
4段階の風量び還べまず。 


参を類乾燥と 「nanoe (ナノイー)」、換気 
だけの運転時は、「風量自動」になり調節 
でさません。 


冷房感-暖房感をよ0 


パロ，り /で巧;ぷ 吸巧な X 'こか 

し /、ソノル j 強<感じる運転でず 


エコナビは取り 
消されまず。 

表おを確認 — 


風量自動になり 
よ9 〇 
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一_一に 


がの：?ル1 



1 虫1ま y 動丄1、 左ち 

タタ/|\/|\ 


♦風向の上下•左ちは、調節び 
でさます。 

参巧類乾燥と 「nanoe (ナノ 
イー)」、換気だけの運転時 
には設定でさません。 


剧ブる 


お知 S せボタンで、 
温度や電気げを 
確認でをまず！ 



本体で検知した温度や湿度、 
電気代を表おしまず。（目安） 

運転中または 
停止中に 

を 


mm 


押ずと 


■ _«! • 一、 . 


室内ユニットに表示 


で 


3 


消な 


《体感または 現在運転中の電気代 

室内温度 （停止中は前回運転時の電気代） 


リモコンに表示 


冷睛 




兀の表术 
に戻る ' 


約 M 尊魚) 

圧ゴ谢 _ 

腿に倒 


3 

< - 


Etju' ぶ iih こ 

-も 
11-*^ 1-1 口 { 5* 


または 


i ホ 

JtT "山曲化 

3 n 

ご I で 


Juc ^ ~ 孤 


快適おまかせ運転設定時のみ、運転の種類 
をお术。 

《2いるとこサーチ設定時は体感温度を、設定 
していないと击と除湿時は室内温度を表示。 
《3除湿運転時やエコナビ取0消し時、運転開 
始直後などで、体感温度(室内温度)と設定 
温度の差び大さいとさは、表示しません。 
に日ぺージ） 


r お知らせ ） 

♦今月と前月の電気代を確認することちでをま 
す。（13、27ぺージ） 
















































































































































































































































































































おそラじ運転の 

よ<あるお巧い合わせ 




運乾を停止した S^i 

おそうじ運面を自動で始めまず 


ナノィ -/ 

おそラじ （青)点な 


前面パネル 


:令房と除湿切換の運転を 
停止した後に… 

本化巧部おそうじ運拓 

♦室内 ュニッ ト内部の温度を40 °C 
じ(上に上げ乾燥させて、におい成 
分を除去し 、 「nanoe (ナノイー)」 
びカビの繁殖を抑えまず。 

(約40分〜8已分） 

♦前面ノ（ネルと上下風向ルーノ（一は、 
開さまず。 

《1運転条件は (32 ページ） 



►運転ランプは消な 
►フィルターおそラじ 
運転の後、前面パネル、 
上下風向 ルーバーび 
開を、間取りセンサー 
び 動作します。 

に0ページ） 

-間取りセンサー 


I 途中で 
止めたいとさ 


運転を停止した後や、運転中などに… 

フイルターおそうじ運拓 

♦エアフィルターのホコ U を、かさ取って 
吸い取り、排出します。（約]]分〜 3 日分 )*2 
♦前面ノ（ネルびかし開さ、上下風向ルーバー 
は、閉じたまま運転しまず。 

《2 CS - HX 220 C シ U - ズは約11分〜41分 


停止 


♦本体内部おそラじ運 
転は、なるべく途中で 
止めないで < ださい。 
(においやカビの繁殖 
を抑える効果びな< 
なるため） 


おそ5じ運面時間び長い 

♦冷房や除湿切換のいずれかを運転していたときは、 
フィルターおそラじ運転の後に、本体内部おそラじ 
運転をすることびありまず。に0、32ページ） 


おやすみ中に、おそラじ運面 
をさせたくない 店び気になる） 

♦おやずみ切タイマーのご使用をおずずめしまず。 

/停止時、おそラじ運転は行いません。ただし、 \ 

おやずみ切タイマーで毎回停止を続けると、 

巧れびたまったときは、フィルターおそうじ運転 
\します。 （32 ぺージ） 

♦フィルターおそうじ運転は、タイミングを 
] 曰]回、お好みの時刻にタイマー予約 
して運転させることをでさまず。 

I ただし 、本体内部おそラじ運転 
のタイ S ングは、タイマー予約 


\でさません。 
(12 ページ） 


/ 


暖房運お停止後、本体内部の 
おそラじ運面をしない 

♦暖房運転時は、エアフィルターに巧れびたまったとき 
フィルターおそラじ運転のみ行い、本体内部おそラじ 
運転は行いません。（暖房運転で内部び乾燥するため） 


フイルターおそラじ運面を 
タイマーモ約したとをは… 

♦予約した時刻になると、冷房などの運転を中断し、 
エアフィルター全面を掃除します。（約38分間 r = 

《3 CS - HX 220 C シ U - ズは約41分間 



おそ5じ運面び自動で動<の 
を止めたい 

♦フィルターおそうじ運転は、自動で動くのを止める 
ことはでさません。 

♦本体内部おそラじ運転は、メニューで設定でさまず。 
(18 ページ） 
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